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PART III 
Public Works Department 


PRE-QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No . BSC -1/2009- 10/DBGL . 2014 March 2010 . 

Tenders for pre -qualification and execution of the 
following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced registered 
A Class Contractors/Firmg of Kerala Public Works 
Irrigation Departmentwho have successfully completed 
atleast one similar work coating not less than 40 % 
(Forty percentage) of the estimate P . A . C . of work 
during the last five years. The application for tender 
schedule should be supported by Certificate of prior 
experience in the work as mentioned above obtained 
from the agreement authority and tender should will 
be issued only to those who satisfying this condition . 
Electrical works should be got carried out only 
through the PWD licensed Electrical Contractor. 
The Electrical works will be supervised , measured , 
check measured and bill passed by the Electrical 
wing of the PWD. Tender should be submitted 50 
as to reach the undersigned on or before the date and 
time prescribed for the work as mentioned below by 
Registered Post /Speed Post. 

Tender No. - P . Q . 183/SEBSC /2009- 10. 
Name of Work - Construction of Excise complex 

Kottarakkara (including Electrical works). 
Estimate P . A . C . - Rs. 240 Lakh . 
Type of Building - VRCC framed structure. 
No . of foors - 3 floor. . 


Poundation -- Pooting 
Doors and windows - Aluminium 
Flooring - Plane cement concrete 
B . M . D . - Rs. 50,000 . 
Cost oftender documents - Rs. 25,000 + VAT. 
Date and time of sale of tender docuinenes 

28 -4 -2010 to 3 -5 -2010 11 a . m . to 3 p . m . 
Last date and time for receipt of tender 

12-5 - 2010 upto 4 p . m . 
Time of completion - 18 months. 
Tools and Plants required for the work : 
(1) Concrete mixer 00 .25m3 capacity 

2 Nos . 
(it) Concrete Vibrator Petrol - 3 Nos. 

Welding machine - 1 
(iii) Scaffolding (Stcel) - 1000 m . 

Scaffolding steel or plywood . 
(iv) 5 HP Pump (diesel) - 2 Nos . 

Generator - 1 No. 

Barbending machine - 1 No. 
( vi) Concrete Hoist with mortar - 1 No. 
( vii) Tipper Lorry - 2 Nos. 1000 Lr. PVC 

Portable water tank . 
Al conditions prevailias in this department 
rogarding tender to Pre-qualification are applicable 
to this teador also . Further details if required can 
be had from this office during working hours . 


(v ) 


ദക്ഷിണമേഖലാ സുപ്രിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 

(t ) കാനകിററ് വൈബാറൽ പൊൾ 
കെട്ടിടങ്ങളും ത ശ സ്വയംഭരണ പണികളും, 

- 3 എണ്ണം, 
തിരുവനന്തപുരംചുവടെ ചർത്തിരിക്കുന്നപ്രവർത്തിക്ക 

(ii) ഡീസൽ - 2 എണ്ണം, 
പരിചയസന്നരും സം സ ർത്തി കാശഷിയുളളവരും 

(iv) ലിഫ്ററ് എലിവേററർ 2 എണ്ണം. 
പ്രസ്തുത പണിയുടെ അടങ്കൽതുകയുടെ 40 %- ൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കു സമാനമായ ഏതെങ്കിലും 

( 9) 5 എച്ച്. പി , പമ്പ് ഡീസൽ - 2 എണ്ണം. 
ഒരു പണീ ( മററപ്പണി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനകം 

( vi) സ്ററീൽ ഫോം വർക്ക് - 750 എം . 
ചെയ്ത് തീർത്തിളവരുമായ കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
ഇറാഗേഷൻ വകുപ്പിലെ എ , ക്ലാസ് മജിസ്ട ഷനുമാ 

- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണന 
കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ . എ ന്നി പ നി ൽ നി ന്നും 

യ ക്കുളള മറ0 അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും ഇ 
മുൻമയാഗതം നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിഎടുത്തു 

ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും, 
നടത്തുന്നതിനുമുളള ദർഘാസ ” ( പ്യ ൻ തുളച്ച് 
കവറിൽക്ഷണിച്ചുകളയുന്നു . പി , ഡബ്ളിയു . ഡി . Office of the 
ലൈസൻസുളള ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർമുഖന Superintending Engineer, 

d . ) 
ഇലക്ടിക്കൽ പണികൾ ചെയ്യിക്കണ്ടതാണ്. Buildings & LocalWorks, Superintending Engineer. 
ഇലക" (ട്രിക്കൽ പണ കൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കു South Circle , 

( Por and on behalf of the 
ന്നതും അളവുകൾ എടുക്കുന്നതും ചെക്കമെഷം Thiruvananthapuram , 

Governor of Kerala ) . 
ചെയ്യുന്നതും ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നു.മും പൊതു 
മരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വികാഗമായി 
രിക്കും . 


ദർഘാസം ഫോറങ്ങൾ 69ാഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും താഴെപറയുന്ന 
( പവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ " ( പ്രമാണത്തിൻറ 
വിലയും 12 .5 % വാററും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുൻപരിചയം 
സംബന്ധിച്ച എഗ്രിമെൻറ് അധികാരികളുടെ 
സർട്ടിഫിക്കററുകുടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത 
ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ വിതരണംചെയ്യുകയുളളു . 


ർഘാസം നമ്പർ - പി കൃ . 183 എസ്. ഇ . ബി . 

എസ് . സി . 2009 -10. 


(പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - 4 ട്ടാരക്കരയിൽ ഒര 

എക്സൈസ് കോംപ്ലക്സ് പണിയുന്നതിനു 

വണ്ടി ( ഇലക് 3 ക്ക പണികൾ ഉൾപ്പെടെ) 
അടങ്കൽ തുക - രൂപ 240 ലക്ഷം, 
കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വഭാവം - ആർ. സി . സി . 

ഫയിംഡ് സ്ട്രക്ചർ, 
നിലകളുടെ എണ്ണം- 3 (മൂന്ന്), 
ഫഷൻഫ്രട്ടിംഗ സ് 
വാതിലുകളും ജനലുകളും - അലൂമിനിയം 

agoറിംഗ - സിമൻറ കോൺക്രീം . 
നിരതദ്രവ്യം - രൂപ്പ് 50,000 . 
ദർഘാസ ഥാറത്തിന്റെ വില - രൂപ 25 ,000 + 

പാറ . . 
ദർഘാസം ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതി യും 

സമയവും - 28 - 4-2010 മുതൽ 5- 5-2010 
രാവിലെ 11 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി 

വർ, 
ഒർലാസം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

- സമയവും 12- 5- 2010, 4 മണിവരെ, 
കാലാവധി 18 മാസം, 


ാലി ചെയ്യാനുള്ളഉപകരണങ്ങളും 

യസാമഗ്രികളും 
| (i) കാരകീയ മിക സർ ഷീൻ 0 . 25 എം 

ശഷിയുളളത് – എം . 


